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Inzynier Elektryk 


Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Krakowskiego 


odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, zatonął dnia 13 lipca 
1947 roku w tragicznym wypadku na jeziorze Rożnowskim 


W Zmarłym straciliśmy oddanego, ofiarnego pracownika i kolegę, entuzjastycznego bojownika o elektryfikację Polski 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 18 lipca 1947 o godzinie 13-tej z gmachu Zjednoczenia 
Energetycznego Okręgu Krakowskiego, Al. Mickiewicza 33. 


Cześć Jego pamięci! 


CENTRALNY ZARZĄD ENERGETYKI. 


Zakład pogrzehowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


raków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


